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Ontvangen sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Hoofdweg 71,9942 PB 't Waar; 

117/03/2015, verwijderen asbest (Trafostation), Hoofdweg 71, 9942 PB 't Waar; 

Winschoten 25-03-2015 


Gemeenteblad 2015 nr. 24867 25 maart 2015 




